Resolution 720 (1991) 

de 21 de noviembn* de 1993 


El Cornejo de Seguridad „ 

Habiendo examinado la cuestidn de la recomendacibn reiativa al nombramiento del Secretario 
General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, 

Reconuenda a la Asamblea General que nombre al Sr. Boutros Boutros-Ghali Secretario General 

e la °rganizaci6n de las Naciones Unidas por un periodo del lo de enero de 1992 al 31 de diciembre 
de 1996. 


Aprobada por unamnudad en la 3017° stsidn (privada). 



